Spanish harlem . 


SUGGESTED REGISTRATIONS 


Words and Music by 
JERRY LEIBER & PHIL SPECTOR 


Single - Manual Organs General Electronic & Pipe Organs Drawbar Organs 
a,21mrvv Upper: Flute 8', 4', 2'(' Clarinet 8’) Upper: 04 8536 631 
Vibrato: On Lower: Flute 8', 4' (Or Melodia 8') Lower: (00) 6555 433 (0) 
Play: Upper & Lower Pedal: 8° Pedal: 4-(2) 
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